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Griego antigo 


O griego antigo (en griego Ap/aía 'EXXr]viKf\) ye una 
fase u etapa d'o idioma griego que incluye o griego 
arcaico (entre os sieglos IX aC y VI aC) , o griego 
clasico (sieglos V aC y IV aC) , o griego helenístico 
(dende o sieglo III aC dica o sieglo VI), precedito por 
o griego micenico y succedito por o gri ego bizantín. 

O griego helenístico ye tamién conoixito como /coiné 
y, por haber-se feito una traducción d'a biblia a esta 
etapa d'o griego, tamién ye dito griego bibUco. Antes 
d'a koiné o griego d'os periodos clasico y arcaico yera 
esminglanato en diferents parlas y/u dialectos locáis. 



Griego antiguo 

Apxaía EÁÁr¡viKií 

Parlato 

Grecia, Turquía y Chipre 

en: 


Parladors: 

Luenga muerta 

Filiación 

Indoeuropea 

chenetica: 

Luenga helénica 


Griego 


Estatus oficial 

Regulato 

No ye regulato oficialment 

por: 

Códigos 

ISO 639-2 

grc 

SIL 

grc (http://www.ethnologue.com/sh 


ow language.asp?code=grc) 
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